取扱説赌 SAI 0 O 

充電式ひざ掛け 

ENW - SWIS ( w ) シシトホワ仆 
E N W-S W2S(st) スカンジナビアストライプ 


このたびは、お買いあげいただき、ありがとうございました。ご使用前に/必ずこの取扱 
説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 

また本書は、保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。 



• コードレスなので、コンセントがないところで 
わ多用途に使えます。 

•着脱巧能な専用カバーがき。 ヒーター マット 
だけでも使えます。 

• マイコン制御による温度コント□ールを行い 
永す 0 
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この取扱説明書は、品番 ENW - SW 1 S 、 ENW - SW 2 S 共用になっています。共用でない 
部分は対象品番を表示しています。またこの説明書に記載の絵はイメージであり、現物 
と異なることがありまず。 

充電式電池のリサイクルにご協力を 

この商品にはリチウムイオン電池を使用していまず。 

不要になった電池は廃棄しないで、充電ま電池リサイクル協力店へ 

Li-ion お持ちください。 
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安全上のごを 



参ご使届の前に、この「安全上のごま意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お 
読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 
♦ここに示した'ま意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危善や損喜 
を未然に防止するためのものです。また、'注意事項は、危害や損善の大きさと切迫の程度を明 
示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定されるの容を、「危険」「警告」「注意」 
に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず巧ってください。 


表示じついて 


絵表示の例 


A を険 
警告 
A 注意 


人が死こまたは重傷を負う差し迫っ 
た危験の発生が想定される内容。 


人が死 t または重傷を負う可能性が 
想定される内容。 


人が重傷を負う可能性及び物的損害 
のみの発生が想定される内容。 


A 

記号は警告-ミ主意を促す内容があることを告げるものです。図の中に 
具体的なミ主意内容が描かれています。 （ 例:^感電ミ主意） 

Q 

記号は禁止の行をであることをちげるものです。图の中やお傍に具体的 
な禁止内容がなかれています。 （ 例：®分紹禁止） 

記号は行為を強制したり指示したりずる内容を告げるものでず。図の中に具 
が的な指示内容が描かれています。 （ 例ぶ乃グをコンセントから抜く） 


A 危:険 


乳幼児や温度調節ができないちの使用は特にミ主意する人カジャックやコネクタ-等をショ-卜させない 


A 


享し幼おや自分で湿度調節、操作がで 
きないちは、付き添い無しで使用し 
ないでください。低湿やけどや脱水 
症状を起こすおそれがあります。 


巧解、改造をしない 


您) 


漏巧、発义、発熱、破壊させる 
原因となりまず。廃棄の際は、 
「電池のリサイクルについて」 
の項に従ってください。 


コント □— ラーの 入カ ジャック 
やコネクター、 AC アダプターの 
アダプター プラグを ショートさ 
せないでください。機器の故障 
やけが の 原因となりまず。 


高温の場所で使用、放置しない 


0 


0 


义のそばやストーブのそば、が 
天下の車内などに置かないで< 
ださい。変形、故障や、やけど 
の原因となります。 


躬た手で電源プラグ、アダプターを触らない 專用の AC アダプターを使用する 


0 


またこれらの機器を濡らさない 
ようにしてください。発熱、感 
電、故障の原因となります。 


温度設定「強」で長時間使用しない 

0 

低温やけどを起こすおそれがあ 
U ます。 

义のやに投入しない 

0 

漏液、発义、発熱、破壊させる 
原因となります。 


〇 


〇 


専用の AC アダプターに 付属の電 
源コードを接続して AC 100 V の 
電源に接続して充電してくださ 
い。それと外だと、発熱、発火、 
感電、けがの原因となりまず。 
また電子ま変圧器を使用しない 
で<ださい。発熱、発义、故障 
の原因となります。 


液漏れにミ主意 


コント □ーラー内部のミ夜が目に 
人ったときは、こすらず、きれ 
いな水で洗った後、直ちに医師 
の診察を受けてくだ'さい。失明 
などの原因となります。 
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警告 



所をの時間を超えても充電が終了しない場 
合は、充電をやめてください。そのまま充電す 
ると漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。 


風呂場などの湿気がをい場所では使用しない 
でください。発熱、感電、故障の原因となリます。 

0 

電源コードを傷つけたり、が損したり、無理 
に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね 
たりしないでくだ'さい。また重いものを載せ 
たり、挟み込んだり、化工したりすると電源コ 
ードが破損し、义夕'感電の原因となりまず。 

コンセントの差し込みがゆるいときは使用し 
ないでください。また電源プラグとコンセン 
卜の間にホコリや水分をが着させないでくだ 
さい。感電やショート、発义の原因となります。 


強い衝擊を与えたり重いものを載せたり、お 
げつけたりしないでくださし^。巧障、义炎の 
原因となります。 


引义、爆発の恐れがある場所では、使用しな 
いで < ださい。爆発や义夕の原因となります。 


A 

使用中、保管時に異臭、異常発熱、変色,変形 
など、今までと異なるときは,使用しないでく 
ださい。 漏あ、発义、発熱,破裂させる原因と 
なります。 

〇 

本製品内部の巧が皮膚やを類に付着した 
ときは、すぐにきれいな水で洗い流して 
ください。皮膚に傷害を起こず原因とな 

U ます。 

ご使用の前にヒーターマットを広げ直して、 
しわ'巧り重ねを無くしてくだ'さい。巧り重ね 
て使用すると、イ氏温やけどや故障の原因とな 

U ます。 

電源プラグはコンセントの奥までしっか 
り差し込んでください。奥まで差し込ま 
ないと、感電•ショート•発煙-発义の 
おそれがあります。 

0 

ヒーターマットを丸めたり、身体に巻き 
つけて使用しないでください。低温やけ 
どの原因となリます。 


么注意 


€ 

使用' 充電をしていない時は電源プラグを 
コンセントからおいてください。絕縁劣化 
による感電や火夕の原因になります。 


ご使用後,収納するときは、'必ず湿度スイッチを 
切ってください。発熱や故障の原因となります。 


〇〜40でのところで充電してください。こ 
れかの温度のところでの充電は、電池の 
巧漏れ、発熱、巧裂の原因になりまず。 

Q 

電源プラグ、コネクター、アダプタープラグを抜く 
ときは,コードを持たずじあず先端部を持って引 
き巧いてください。コードを引っ張るとコードが® 
損し、感電やシヨートして発义することがあります。 


企、ず同個の AC アダプター、コント□-ラー、ヒ 
-夕ーマソトの組み合わせで使用してください。 
違う組み合わせだと故障の原因となります。 

0 

湿気やほこリのをいところ、また高温とな 
るところには保管しないで<ださい。故障 
の原因となリます。 



巧動ベッド上で使用しないでください。ヒ 
ーターマットやコードがベ、ソドに挟まった 
り、しわになったりして故障や低温やけど 
の原因となります。 


湯たんぽ、電気こたつ、電気あんか、その 
他の暖房器具と併用しないで<ださい。変 
お、 S が章や、やけどの原因となりまず。 

0 

本製品をアイ□ン台として使用しないでく 
ださい。 熱でヒーターマットを傷め、発义 
することがあります。 

針やピンなどで刺したり、巧物で傷つけない 
で < ださい。故障や感電の原因となります。 


ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでく 
ださい。製品を傷め、過熱することがあり 
ます。 


犬や猫などのペットには使用しないで < ピ 
さい。ペットがヒーターマットやコードを 
傷め、义災の原因になります。 
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低温やけど防止のためのごを意 


(低温やけどとは） 

イ氏温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてている 
と糸 I 巧、水宿筹の症状をおこすやけどのことです。 

なお、自覚症状をともなわないで低温やけどじなる場合があり 
ますのでご注意ください。 

(低温やけど防止のためのごミ主意） 

本製品はマイコン制御により、低温やけどの大きな原因となる 
温度の上がりを防ぐなど、配慮して設計しています。 

しかし個人差や使用ち法によって、イ挂温やけどのなりやすさは 
異なりますので、下記の点に注意してご使用ください。 

•直接肌に長時闇触れないようにしてください。 

♦1 時間に1回程度、肌の状態を磕認してください。異常があっ 
た場合はすぐに使用を中止して<ださい。 

•熱すぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。 
•就寝時は低温やけどをおこしやずいので、使用しないでくだ 
さい。 

•肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に低温やけど 
にごを意 < ださい。 

♦こたつ•ストーブなど暖房器具の近<は高温になりますので、 
使用しないでください。 

•糖尿病など、血行に障害がある方は低温やけどの恐れがあり 
ますので、使用しないでください。 
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使用時•充電時のご注意 


〈使用時のごミ主意〉 

ヒーターマツトを温める場合は、次の点にご〉'主意ください。 

• コント □ー ラーをヒーターマツ トのコント □ー ラー ポケツト (こ 入れて 
使用して< ださい。 

•長時間ご使用の場合、低温やけど防止のため、温度設定「標準」で使 
用することをお勃めします。 

•購入後初めてお使いの場合や毎シーズンの使い始めは、ヒーターマツ 
卜が湿気を吸って温度が低く感じることがあります。その場合、最初 
2曰闇程度ご使用いただくと、ひざ掛け本体の湿気が取れて、その後 
は正常な温度でご使用いただけます。 

•コント□ーラーがあたたかくなりますが、故障ではありません。 

〈 AC 電源での使用時のごま意〉 

AC 電源でヒーターマツトを温める場合は、〈使用時のご注意〉のほかに 

下記の点じもご注意ください。 

• AC アタプターをヒーター マツ トのあくに置かないようにしてください。 
また A C アダプターは安定した場所に置き、布団などで覆わないよう 
にしてください。 

• 使用中は A C アダプターが温かくなりますが故障ではありません。 

•使用中にラジオ、テレビなどじ雑音が入るときは、本製品をラジオ、 
テレビから遠ざけ、なるベ<離れた場所でご使用ください。 

• 船舶や新幹線などの A C 電源を使用しないでください。 

〈巧電時のごま意〉 

コント□ーラーを巧電する場合は、次の点じごま意ください。 

• 充電は〇で〜40でのところで行ってください。 

• 充電中は A C アダプターが温かくなりますが故障ではありません。 

• AC アダプターを布団などで覆わないようにしてください。 

•充電中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、 
テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。 

• 船舶や新幹線などの A C 電源で充電しないでください。 




各部のなまえ 



専用カバー 


留めホック 



ファスナー 


折りたたみ用ホック 
(ENW-SW20U のみ) 


コント □ —ラー 



〈ランプ/スイツチ〉 



温度表示ランプ 

ヒーターマットの 動作状態を表示します。 

(畦10ページ） 

巧電/残量表示ランプ 

充電状態と電池残量の表示をします。 

(直1日ページ） 

温度スイッチ 

「標準」「強」 rOFF 」 の切替スイッチ 
1秒 W 上の長押しで、電池残量を確認できまず。 
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リ又納 ポーチ I 
(ENW-SW1S のみ) 



セ、ソト品香 

ヒーター マット 

専用カバー 

コント □ーラー 

AC アダプター 

収納ポーチ 

ENW-SW に 

ENW-SW1IN 

ENW-SW10U 

ENW-SWDC 

ENW-SWAD 

あり 

ENW-SW2S 

ENW-SW2IN 

ENW-SW 20 U 

なし 
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ご使用ち法 


巧電のしかた 


巧電を行う前に、「使用時 
正しくお使いください。 


巧電時のご注意」の〈充電時のご注意〉 （0^4 ページ）をお読みになり、 


1. コント□-ラーの温度表示ランプが消のに 
なっていることを確認します。 

■コント □ーラーは コント □ーラー ポケツ 
卜より取り化してください。 

2. 専用の AC アダプターのソケットじ、電源コ 
—ドの電源 コー ド コネクターを 差し込みます。 

•電源 コー ドコネクターを奥まで確実に差 
し込んでください。 

3. AC アダプターのアダプタープラグをコント 
□ —ラーの入カジャック【こ差し込みます。 

•アダプタープラグを奧までモ宙実に差し込 

んでください。 

4. 電源コードの電源プラグを、コンセントじ 
差し込みます。 

• AC 100 V のコンセントに差し込んでくだ' 

さし、 

•充電状態になっていることを、充電/残 
量表示ランプで確認してください。 

(軒0ページ） 

5. 充電が終了すると、巧電/残量表示ランプ 
が消のします。 

• 充電時間の目安は約 3.5 時間でず。 

6. 巧電が終わったら電源コードのプラグをコンセントから巧いてください。 
また A C アダプターのコネクターをコント□-ラーからかしてくださし、。 



充電中(赤色、檔色、 
緑色点滅約1秒おき） 


fsisl ^^7 

巧巧兀 J 

(消の） 



规 


充電表示点滅 


ヒーターマット使用中は巧電を巧いません。巧電する場含は、温度スイッチを 「 OFF 」 じしてくださし、。 
コードレスでヒーターマットご使巧から充電する場合も、温度スイッチを rOFFJ にしてください。 


使用の準備 


1. コント□— ラーのコネクターを ヒ ーターマツ トの コネクター 受けに差し込みます。 
•差し込む方向にま意して、すき間がないように、根元まで差し込んでください。 


















































4. ヒーター マットと専巧 カバーのファスナーを 付けて締め 
ます。 （2 箇所） 

〈専用カバーを付けないでご使用の場台〉 

5. ヒーターマツトのヒーター側を身体のちじして、お使い 
ください。 


靑 i 

,1 

口 

用 

— 

力 


バ 

1 

A 

1 

ィ 1 



I 使用ち法 I 

〈屋外など電源がないところで使用する場合> 

使田の準備 | ( fe ^7 ぺージ)のとおりじあ6かじめ準備します。 

「低温やけど防止のためのご注意」ページ）および「使巧時-充電時のご注意」（^^4ぺージ) 
をお読みになり、正しくお使いください。 

1. ご使用前にコント□ーラーの温度スイッチを1秒じ(上長押しして、電池残量を確認します。 

(〈巧電残量表示ランプ> 拉10ぺージ） OFF (消の） 

• 電池の残量を約3秒間表示しまず。 

•充電する場合は、充電のしかたページ） 

で充電してください。 

2. お好みの温度になるように温度スイッチを押したら、 

ヒーターマッ トが温まります。 スイッチを 押すごとに、 

温度設定は「標準」^「強」^ 「 OFF 」 の順香に 
をわりキ寸 

•ヒーターマットの動作状態は、温度表示ランプを 
確認してください。 （ Elk " 10ぺージ） 

•長時間ご使用の場合は、低温やけど防止のため、 

温度設定「標準」で使用することをお勧めしまず。 

•高めの温度をご希望の場合はあらかじめ温度設定 
「強」でヒーターマツトを暖め、設定を「標準」 

にしてから身体にあてて<ださい。 


0 

〇 


问 

温度設定:強 
(赤色点滅 
約2秒おき） 


〇 

温度設定:標準 
(檔色点滅 
約3秒おき） 


ご使用ち法 


2. コント □ —ラーをヒーターマツトのコント □ —ラーポケ 
ットのやじ収納します。 


〈専用カバーを付ける〉 

3. 專用カバーのファスナーがある側とヒーターマットのポ 
ケット側を合わせます。さ6じヒーターマットと專用力 
バー、それぞれ留めホックがあるち向を合わせます。 




ヒーターマツト 
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ご使巧方法 


3. コント □ —ラーをヒーターマットのコント □ —ラーポケットに入れて、ヒーターマットの留めホッ 
クを専用カバーの留めホックに留めます。 

4. 使巧をやめたい場合は、温度スイッチを押して 「 OFF 」 じしてください。 

•温度表示ランプが消灯していることを確認してください。10ページ） 

連続使用時間の目安は「仕様」ページ）を参照してください。 


〈 AC 電源で使用する場合〉 

使巧の準備 7ぺージ)のとおりにあらかじめ準備します。 

r 低温やけど防止のためのご注意」ページ）および「使巧時-巧電時のご注意」4ページ) 
をお読みになり、正しくお使いください。 


1. 專巧の AC アダプターのソケットじ、電源コードの電源コードコネクターを差し込みます。 

• コネクターを奧まで確実に差し込んで<ださい。 

2. AC アダプターのアダプタープラグをコント□-ラーの入カジャックじ差し込みます。 

•アダプタープラグを奥まで確実に差し込んでください。 

• AC アダプター、コント□ーラーを安定した場所に置 
いてください。 

3. 電源コードの電源プラグを、コンセントに差し込みます。 

• AC 100 V のコンセントに差し込んでください。 

• 充電状態に一旦なっているか、充電/残量表示ランプ 

を確認してください。ぺージ） 

4. お好みの温度じなるようじ温度スイッチを押したら、ヒ 
ーターマットが温まります。スイッチを押すごとに、温 
度設定は 「標準」^「強」^ 「 OFF 」 の順番に変わり 
ます。ページ） 

•ヒーターマットの動作状態は、温度表示ランプを確認 
してください。 

(缸10ページ） 

•長時闇ご使用の場合は、低温やけど防止のため、 

温度設定「標準」で使用することをお勧めします。 

■高めの温度をご希望の場合はあらかじめ温度設定 
「強」でヒーターマットをおめ、設定を「標準」 

じしてか6身体にあててください。 

AC 電源使用時は約4時間で自動的に 「 OFF 」 になり、 

充電に切り替わります。 
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表示ランプの見かた 


〈温度表示ランプ〉 

ヒーターマツトの動作状態を表示します。 


户、 


'、 


表示内容 

表示の意□末 



/ 


瞪色点滅 

(約3秒おき） 

温度設定「標準」動作中 

/ 




ホ色点滅 

(約2秒おき） 

温度設定「強」動作中 


〇 

[ 



消灯 

動作停止 「 OFF 」 




ホ色点滅 

(約 0.5 秒おきに3回） 

接続していなしパ※） 


(※うコント □ーラーのコネクターがヒーターマツ トに接続していない、 
あるいは接続が不完全な状態 


〈充電/残量表示ランプ> 

(充電表示）充電中は約1砂おきに点滅します。表示色じより電池の残量が 
わかります。 



\ 

- で 

, / 

/ 

表示内容 

充電状態/残量の目安 


消の 

充電完了/残量100% 


緑色点滅（約1秒おき） 

充電中/残量約80〜10096 

/ 

S 

P 

\ 



穫色点滅（約1秒おき） 

充電中/残量約20〜80% 

— 

赤色点滅（約1秒おき） 

充電中/残量約2096未満 


(残量表示）温度スイツチを1秒！:>1上押すと、約3秒間電池の残量を表示します。 






表示内容 

残量の目安 






緑色点灯 

(約 3 秒間） 

約 80 〜 10096 

\ 


/ 



穫色点灯 

(約 3 秒間） 

約 20 〜 80% 

/ 

〇 



— 

赤色点义 T 

(約 3 秒間） 

約 10 〜 20% 




— 

赤色点滅 

(約 1 秒おき） 

約 1096 未澈※） 


I 




消灯 

0% 


(※うコードレスでヒーターマツトを 使用している時に電池残量が10%未満 
になれば、自動的にホ色点滅（約1秒おき)表示します。（ただし AC 電源で 
使用している場合は表示しません） 


10 




















































故障かな？と思つ 



下記 r 巧処の方法」で解ミ关しない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店 
または「お客さまご相談窓□」までお問い合わせください。 


現象 

原大 

対処の方法 

温度スイ、ソチを 
入れても温か< 
な6ない 

電池残量がない 

コント □ ーラーを充電する 
(畦7ページ） 

コント□ーラーのコネクタ 
一がヒーターマットに正し 
く接続されていない 

コネクターを正しし^方向に、 
すき間が無いように接続する 
他7ページ） 

温度スイ、ソチを長く押し続 
けている 

温度スイ、ソチは 0.2 〜1秒ぐ6 
いの間、押す 

ヒーターマット 
の使用時間が短 
い 

充電時間が短い 

充電が完了してからヒーター 
マットを使用する 

製品がを換時期になってい 
る 

充電が完了しても使用できる 
時間が極端に短< なった場合 
は電池の寿命です(《） 

温度スイッチの ON-OFF を 
くり返した 

温度スイ、ソチの ON-OFF をく 
り返し行う場合は、はやめに 
充電をする 

充電時間が長い 
(所定の充電時 
間と比ぺて） 

充電する場所の溫度が正し 
<ない 

〇〜40での場所で充電する 

ヒーターマットを使用して 
いる 

ヒーターマット使用中は充電を行 
いません。充電する場合は温度ス 
イッチを rOFF」 にしてください 

充電できない 
(充電/残量表 
示ランプが表示 
しない） 

電源コードコネクターやアダプ 
タープラグの差し込みが不十分 

奥まで確実に差し込む 

電源プラグの差し込みが不 
十分 

コンセントの奥まで差し込む、 
コンセントがゆるい場合は別 
のコンセントにする 

湿度表示ランプが速い 
ホ色点滅表示(約 0.5 
秒おきに3回)になる 

コント□ーラーのコネクタ 
一がヒーターマットに正し 
く接続されていない 

コネクターを正しし"'方向に、 
すき間が無いように接続する 
他7ページ） 


( 《 ） コント□ーラーの交換時期は、使用状態などじよっても異なります。 
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品 番 

ENW-SW に (W) 

ENW-SW2S(ST) 

つ 

ン 

卜 

□ 

丄 

T 

入 力 

DC4.4V 3 A 

化 力 

MAX 4A 

内蔵電池 

充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000 mAh (19Wh) 

充電時間 

約 3.5 時間（※い 

寸 ま 

1 80(L)X25.5(W)X3 1 .5(H)mm (コネクター、〕ードは含まない） 

質 量 

約 170g (コネクター、コードを含む） 

充電温度範囲 

〇で〜40で 

使用温度範囲 

一10て〜40で 

ヒ 

I 

夕 

I 

マ 

、ソ 

卜 

材 質 

表：ポリエステル 100% 

裏：ポリエステル6596 
綿 3596 

表：ポリエステル 100% 

裏：ポリエステル6596 
綿 3596 

寸 ま 

約 40cm X 40cm 

約 40cm X 40cm 

質 量 

約 150g 

約 150g 

A 

C 

ア 

ダ 

プ 

夕 

I 

入 力 

AC 100 V 50-60HZ 29VA 

化 力 

DC4.4V 3 A 

寸 ま 

96(L)x46(W)x33(H)mm (コードは含まない） 

質 量 

約 160g (コードを含む） 

コード 

長さ約 1.3 rn 

電源コード 

長さ約1 .8 m 

専 

用 

バ 

I 

色 

シシリーホワイト 

スカンジナピアストライプ 

材 質 

表：ポリウレタン合成皮革 
裏：ポリエステル10096 
フチ卷部：ポリウレクン合成皮革 

表：ポリエステル10096 
裏：ポリエステル10096 
フチ巻部：ポリウレタン合成皮革 

寸 ま 

約 45cm X 約 70cm 

約 45cm X 約 70cm 

質 量 

約 215g 

約 165g 

温度モード 

標準 

強 

標準 

強 

表面温度（※の 

約26で 

約30で 

約26で 

約30で 

AC アダプタ-側敞體動靡リり禍献り) 

約 4Wh 

お 8Wh 

約 4Wh 

約 8Wh 

連続使用時間(※の（電池のみ使用） 

約 3. 5時間 

約 2. 5時間 

約 3. 5時間 

約 2. 5時間 

連続使用時間（アダプター使用） 

約 4 時間 


《 1 電池の残量や周囲温度によって充電時园は変化しまず。 

《2 JIS C 92 10に基づき,周囲湿度20でのが態で測定した値です。実際に使用されるときは,室温やカパー,ホ服など使用状況により異なります。 
X 3 日本電機工業会の測定方法に基づき、周囲温度20でのが態で測をしたものです。 

《4周囲温度20で時で、き用カパーを装着した場合の目安時間です。周囲温度や電池の残量により変化します。 

• 仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがありまず。 
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1 ず洗いの方まで、洗剤が残らないように充分にすすぎます。 

2. 静電気防止のためじ、柔軟仕上剤を使用してください。 

3. コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗います。 


娶 


1.ミ爸槽のふちなどに掛けて、 

水が垂れな < なるまで水切りします。 



1 


1.風通しのよし旧 P 言の場尸斤で乾かしまず。 



襲 


1.ヒーターマットの発熱線によじれや折りぐせがないか、 
光にずかして確認して<ださい。 

※異常があった場合は、使用しないでください。 


，よじれ 


発熱線 
巧れぐせ- 




WWW 


0 

才木 

7J^ 


夕のことは絶翊こやめてください。 

(発熱体を傷めたり、温度調節が正常にできなくなり危検でず。） 

• ドライクリーニング • ねじりしぼり • 漂白剤の使用 • アイ□ンがけ ■ 道具を使用ずる洗 
い（へ6洗い、たたき洗いなど） • 乾燥機の使用や、濡れたまま通電しての乾燥 


お手入れのしか 



ヒーター マット ENW - SW 1 IN . ENW - SW 2 IN 共通 


ヒーターマットを洗濯する場合は、必ず、々のま順や注意事頂を守ってください。 



手洗いの場合 


洗濯機の場合 


進 

焉 


1. ヒーターマットからコント□ーラー 
をはずします。（コント□ーラーは 
洗わないで < ださい。） 

2. ヒーターマットをたたみます。 

3. ヒーターマットが洗える大きさの容 
器にめるま湯（30で]：>(下）を用意 
し、洗選用の中性洗剤を溶かしま 
ず。 


1 



1. 容器にヒーター 
マットを入れ、 

押し洗いをしま 
す。 

※ミちれのひどい場合は、二度洗いし 
てください。 

2. コネクター受け部や周辺は、ていね 
いに取りあってください。 


1. ヒーターマットからコント□ー ラーをはずします。 
(コント □ ーラーは洗わないでください。） 

2. 洗還ネットにヒーターマットのコネクターちけが内 
側になるように、たたんで入れます。 

3. 洗還檀じめるま湯 （30 でじ(下）を入れ、洗選用の 
中性洗剤を溶かしまず。 

4. 毛布洗いコースを選び、洗濯時間は1日分じ(内に 

しぶ';^ 〇 


洗濯機使用上のごミ主意 

• かず毛巧洗ぃ巧能と表示されてぃる洗還機 
をお使ぃ<ださぃ。また、洗濯機の取扱説 
明書もおずお読みくださぃ。 

•おず洗遲ネットをご使用くださぃ。 

• 他の洗選物とぃっしょに洗わなぃでくださ 
い。 


すすぎ 
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コント □ ーラー、つ一 K 


•台所用中性洗剤を水にうずめて、布に含ませ、かたくしぼってからなき取ってください。 

ベ、/、、;、、ノ、ン、/十—れ^、、(吐イを田 I ，た 《( >|で<尸、夕ぃ 

•プラグやコネクターなどのを接続機器にホコリなどがある場合は、電源プラグをあいてから乾い 


た巧でなき取ってください。 

専用 カバー 

ENW-SW10U (シシリーホワイト） 

ENW-SW20U (スカンジナビアストライプ） 

が處爲® 


ミちれの落としかた 

洗濯のしかた 

1 .台所用中性洗剤を水にうすめて、巧に含ませ、かた< 
しぼってか 6 拭き取ってください。 

• 強くこす 6 ないようにしてください。 

1 .めるま湯 （30° CJU 下） に、洗還用の洗剤を を かして押 
し洗いをします。 / / ，/ 

Mt 

2 . 洗運機を使用する場合は、必ず洗還ネットを使用して 
ください。 

3 . すすぎのときは洗剤が残らないようにして最後に柔 
歡仕上剤を使用して<ださい。 

4 . 脱水の際は殺らずに、ミ谷權のふちなどに掛けて水切り 
をします。 

己屈通しのよい日陰の場所で乾かします。 

(S 禁止 

( S ) 禁止 

•水洗いはしないでください。 

• 日なたになっている場所で干さないでください。 

• ベンジン、シンナーなどは使用しないで < ださい。 

• ドライクリーニングはしないでください。 

• 漂白剤は使わないで< ださい。 

•アイ□ンがけをしないでください。 

• 乾燥機は使用しないで< ださい。 

• 化の洗遲物といっしょに洗わないでください。 

• ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。 
•ドライクリーニングはしないでください。 

•漂白剤は使わないでください。 

•アイ□ンがけをしないでください。 

• 乾燥機は使用しないでください。 

「専用カバー」材質じついての特記 

ポリウレタン合成皮革は材質の性質により、製造後 3 年ぐ 6 いからコーティングのは < 離、変退色が目立ちま 
す。またお手入れのしかたによってはそれより早く劣化することがありますので、ご承な]おきください。 
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保管のしか 



毎曰のご使用後は 


ヒーターマット、専用カバーを組み付けたまま収納することができます。 

1. おりたたんで収納す る 前に、必ずコント □ーラーのコネクターをヒーター マットからかしてください。 

• 温度スイッチが入った場合の発熱や、電池の消耗を防止するためでず。 

•コネクターを外さずに温度スイッチを入れたままの状態で収納すると、発熱や故障の原因となります。 

•毎日のご使用後は、コント□ーラーをヒーターマットのコント□ーラーポケットじ入れたまま収納 
できます。 

2. ヒーターマットが内側になるようじ、おりたたんでください。収納したら湿気が少ない涼しいところ 

で保管してください。 

■ ENW - SW 1 S は、収納ポ 
ーチに入れてください。 

• EN \/ V - SW 2 S は、おりた 
たみ用ホックで留めてく 
ださい。 

• AC アダプター、電源コ 
ードは収納ポーチに入れ 
ることができません。 

作 NW-SW に） 

•もしヒーターマット、コ 
ント□ーラー、専用カバーが濡れたときは、乾いた布で水気をなき取った後、風通しのよい日陰の 
場所で乾かしてください。 

3. AC アダプター、電源コードは、お手持ちの箱に入れて保管してください。 

• AC アダプターの コー ドや電源 コー ドは、 AC アダプターに巻きつけないでください。 



長い間、収納するときは 


1. コント□—ラーの電池残量を、約半分じします。 

• コント□ーラーの残量表示が約10%未満になってか 6、 AC アダプターで約1時間充電します。 

2. プラグやコネクターなどの各接続部分を取りかします。 

3. ヒーター マット、専用 カバーの おき入れを巧い、 

よく乾燥させます。 （ d !^13 〜14ページ） 

4. ヒーターマット、 専巧 カバーを それぞれ折りたたんで、 

収納します。 

• ENW - SW 1 S は、収納ポーチに入れてください。 

• ENW - SW 2 S は、巧りたたみ巧ホックで留めてください。 

5. お手持ちの箱に巧りたたんだヒーターマットと専田カバー、 

コント□ーラー、電源コード 、 A C アダプター、留めクリップ 
および本書を入れ、湿気が少ない涼しい場所で保管してください。 

• ナフタリンなどの防虫剤は製品を傷めますので、絶対に使用しないで < ださい。 




長い間、彼納後に使い始めるときは 


1. ヒーターマット、専巧カバーじ湿気がありました6、風通しのよい日陰の場所で乾かしてください。 

2. AC アダプター、電源コード、コント□-ラー、ヒーターマットの各接続機器にほこりがイ寸い 
ていたら、ほこりを取り除いてください。 

3. ヒーターマットの発熱線によじれや巧りぐせがないか、光にすかして確認してください。 

(缸13ぺージ） 

4. ヒーターマットを使用する前に、コント□-ラーの電池を巧電してください。 
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電池のリサイクルについて 


この商品にはリチウムイオン電池を使用しています。 

不要になった電池は廃棄しないで、充電ま電池リサイクル協力店へ 
お持ちください。 


徑 


Li-ion 


Li-ion 


コント□ーラーには、リチウムイオン電池が内蔵しています。 

不要じなったコント□ーラーは、次のとおりじお取り扱いください。 

1. コント□ーラーをヒーターマットのコント□ーラー受けに接続して、 AC 電源を使巧しないでヒ 
ーターマットを動作させてください。ページ） 

•温度スイッチを 0.2 〜1秒ぐらい押してください。何度押してち温度表示ランプが表示しない 
場合は、次の2.を行ってください。 

2. 温度表示ランプが消のになっていることを確認したら、温度スイッチを1秒じ Lb 押し続けてくだ 
さい。充電/残量表示ランプが表示しなければ電池の残量はありません。 

3. コントローラーのコネクターをヒーターマットのコネクター受けからかし、コネクターの端子を 
絶縁テープでふさぎます。 

4. コント□-ラーを巧電式電池リサイクル協力店に設置してある「巧電式電池リサイクル BOX 」 じ 
入れてください。 

•充電ま電池の回収拠点については、有限責任中間法人」 BRC のホームページを参照してくだ' 
さい。 

http://www.jbrc.net/contents/index.html 

• コント□ーラーじ(外の各部品が不要になった場合は、お住まいの自治体の指示に従って処理し 
て < ださい。 
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フターサービスについて 


■保証書について 

♦この商品(こは、保証書ががいていまず。お買い上げの販売店で巧を事項の記入、 
及び記載内容をご確認いただき、大切に保存して<ださい。 

♦保証期間はお買い上げ日より1年間です。万一故障した時は、内部機構をさわ6 
ずにお買い上げの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容じよ 
り修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。 

♦保証期間経過後の修理じついても、お買い上げの販売店にご相談<ださい。修 
理じよって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理しがこします。 

■サービスを依頼される時 

♦ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気づいた時は、ただち 
(こ使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせ<ださい。 

♦アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品じついてのご相談、 
お間い合わせは、お買い上げの販売店か、当な「お客さまごネ目談窓□」にお間 
い合わせください。 


愛情点検 

日年 t (上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全にお 

口 

使いいただくためにお買い上げの販売店で点おされる 

ようにおすすめします。点ネ矣•修理じついての費用など 

詳ししにとは販売店じごネ目談ください。 
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■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 

家電商品についてのを般的なご相談 <=洋電機巧式を社お客さまセンター> 

受付時間： （36 已曰）9:00〜18:30 
総合ホ目談窓 □ [ 050-31 16-3434 

※上記番号をご利用できない場合は 大阪 (0 巨)- 6994-9 已70 におかけくださし、。 

※郵便または FAX でご相談される場合 

兰洋電機株式会社お客さまセンター 〒日7日-8日77大阪府守□市京阪本通2-己-己 

FAX :大阪 (0 日)-日 994-9 己] 0 


家電商品の修理ヴービスについてのご相談 <兰洋電機ヴービス巧式をな> 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜1狂30 (7 月〜8月)8:45〜19: 30 
±曜•日曜•祝日•当社休日9:00〜17:30 


修理相談窓 □ 

東コールセンター 
の加-がご利用できない場合は、 

東を 03 -已 302-3401 へおかけくださし)） 

化ミ毎道地区 

0 己 0-3] 16-2333 

東北地区 

050-31 1 6-2444 

関東-甲信越地区 

0 己 0-3] 16-2222 

西コールセンター 
の加-びご和用できない場合は、 

大阪 06-4250-840 日へおかけくださし)） 

近畿地区 

0 己 0-3] ] 6-2 已已已 

中部-北陸地区 

北陸 

0 己 0-3] 16-2 己已已 

中部 

050-31 16-S666 
沼津地区は、 

0 己 0-3] 16-2222 

中国-四国地区 

中国 

050-31 1 6-2777 

四国 

050-31 16-2555 

九州地区 

0 己 0-3] 1 6-2888 


沖縄地区 

098-944 -已日] 8 


(《)沖縄地区の受付時間：月曜日〜±曜日 9:00-17:30 

(曰県祝日及び当社休日を除く） 


持込み修理および部品についてのご相談<=洋電機サービスな式を社> 

受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜17:30(日曜、祝日、当な休日を除く） 

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、ヴービスス 
テーシ ヨン) で承っております。最寄の拠点は別記一覧わしくは弊社ホームページでご確認ください。 


■上記のご相談窓□の名称、電話番号は変更することびありますのでご了をください 


お客さまご巧談な□におけるお客さまの個人情巧のお取巧いについて 


お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 

また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場合および法令に基づさ必要と判断される場合をおさ第兰者への開示は行いま 
せん。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に巧 
応するために、通話内容を録音させていただくことびあります。 

<利用目的> 

•お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問い合せおよび修理の対応のみを目的と 
して用います。なお、この目的のために兰洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することびあります。 

<業務委託の場合> 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託ずる場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理- 
軟督をI )卜します 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームぺージ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。 

王ま電機株式舍な モパイルエナジーカンパニー市販統括部〒已 70-8677 守□市京阪本通2-已-已 




































